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PART III 


Stores Purchase 


Health Services Department 


TENDER NOTICES 


( 1 ) 


No. S1/2058/ 2012. 

- 18th August 2012 . 
Sealed tenders in the prescribed proforma are invited 
for the supply of Diagnostic Audiometer - 2 Nos. for ENT 
Department of Medical College Hospital, Kozhikode- 8. 

Superscription Tender Number should be specifically 
noted as No . S1/2058/ 2012. 

EMD _ 1 %. 
- Price of tender + ST ( Cash only/ Money Order) 
- 681 . 


Adress of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
The Superintendent, Medical College Hospital, Calicut. 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
ഇ .എൻ. ടി. ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഓഡിയോ 
മീറ്റർ 2 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
സീൽചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ടെണ്ടറുകൾ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ നമ്പർ 
എസ്1 / 2058/ 2012 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം. 


Date and time of close of sale of tender forms — 
4 - 10 -2012, 3 p . m . 


Date and time of receipt of tender — 5 - 10-2012, 5 p . m . 
Date and time of opening of tender — 6 - 10 -2012, 12 Noon . 
Date upto which rates are to be firm — 31 - 12 - 2012 . 


വിലനിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി- 31- 12 - 2012. 

ദർഘാസ് ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് 
അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) - 681. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 4 - 10 - 2012 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
5 - 10 - 2012 , 5 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 6 - 10 - 2012, 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

വില നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31 - 12 - 2012 . 

ദർഘാസ് ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് 
അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്. 


Medical College , 
Calicut. 


( Sd .) 
Superintendent. 


No. S1 /10559/ 2012 . 

| 22nd August 2012 . 
Sealed tenders in the prescribed pro forma are invited 
for the supply of Video Laryngoscope Set - 1 No . for 
Department of Anasthesiology to Medical College 
Hospital, Kozhikode. 

PAC - 5,50, 000. 
EMD - 1 %. 

Superscription Tender Number should be specifically 
noted as No . S1- 10559 /12. 

Price of tender + ST ( Cash only /Money Order) — 
| 1, 249 . 

Date and time of close of sale of tender forms 
1- 10 -2012 , 3 p . m . 

Date and time of receipt of tender — 3 -10 -2012 , 5 p. m . 
Date and time of opening of tender — 4 - 10 -2012 , 12 Noon . 
Date upto which rates are to be firm — 31- 12 - 2012 . 

Adress of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
Superintendent, Medical College Hospital, Calicut. 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
അ ന സ് തേ ഷ്യാ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റി ലേക്ക് വീഡി യോ 
ലാ രി ഞ്ചോ സ്ക്കോപ്പ് - ഒരെണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക 5,50,000. 
നിരതദ്രവ്യം - ഒരുശതമാനം. 

ടെണ്ടറുകൾ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ നമ്പർ 
എസ്1/ 10559 / 2012 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില നികുതിയടക്കം - 1,249 . 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 1 -10 - 2012, 3 മണി. 

ദർഘാസ് കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
3 - 10 - 2012, 5 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 4 -10 - 2012, 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 


